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PROFESOR NADZWYCZAJNY AKADEMII GÖRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISLA- 

WA STASZICA W KRAKOWIE, KIEROWNIK ZAKLADU URZADZEN | UKLADÖOW 

ELEKTROENERGETYCZNYCH W AGH, 8. REKTOR WYZiSZEJ SZKOLY EKONO- 

MICZNEJ W KATOWICACH, CZLONEK WIELU RAD NAUKOWYCH, KOMISJI I 
۲0۸۸۱۲۲۲0۷۷۷ NAUKOWYCH 


ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZE- 
NIA POLSKI | KRZYZEM WALECZNYCH,. 


W 2۸۸۸8۲۷۲۸ TRACI UCZELNIA WYBITNEGO PRACOWNIKA 
NAUK! ORAZ WYCHOWAWCE WIELU POKOLEN MLODZIEZY 
AKADEMICKIEJ. 


POGRZEB ODBEDZIE SIE WE CZWARTEK DNIA 7 PAZDZIERNI- 
KA 1971 8. 0 60٥710۱١ 15-TEJ NA CMENTARZU RAKOWICKIM. 


REKTOR ۱ SENAT AKADEM ! GÖORNICZO-HUTNICZEJ 
iM. 5۲۸۸۱5۲۸۷۷۸ STASZICA ۷۷ KRAKOWIE 


USLUGOWA SPOLDZIELNIA PRACY D. Z. 9444/71 - M-4 (8090) - 30 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH : 
Zaklad Nr 1 


Krakéw, plac Szczepafşki 23 — Telefon 555-61 


ا اش ا اح سس یت یک 


۔ کے و و ہے ہے کسی یں ےی ریو ےھچ اھ کو لئ ینہ کے ھت 


